Marie Clotilde 
HALTTER 


Tochter des pensionirten k. E. Hauptmann 
it nach ſchwerer längerer Krankheit heute im Herrn ſelig entſchlafen. 


Die tief betrübten Ellern laden höflichſt alle Freunde und Bekannte zu ihrer 
am 15. d. M. Nachmittags 6 Uhr ſtattfindenden Beſtattung. 


Rzeszow 13 Juli 1865. 


